lekarz 


przeżywszy lat 66, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia / marca 1947 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek 
dnia 11 b. m. o godz. 2’, po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim żalu pograzeni: 


żona, córki, zięć i wnuczka. 


odprawionę zostanie w środę dnia 12 b. m. o godzinie 8 rano w kościele Najśw. Marii Panny przed ołtarzem 
| Pana Jezusa Ukrzyzowanego. 


Lekład pogrzebowy ,CONCORDIA" 


JANA WOLNEGO P)rukarma Awiązkewa w Krakowie. 
Mrabów. wl. Szczepsśski L. 2 — Teleton 583-0” 


